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Si el producto cuya pieza se esta sustituyendo sigue bajo garantia de 

HP, las piezas de repuesto mencionadas en estas Instrucciones para la 

sustitucion se proporcionan bajo los terminos y condiciones de la 

Garantia Iimitada de Hewlett-Packard Company para dicho producto. 
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http://hl 8006. wwwl .hp.com/products/storageworks/warranty.html 
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las piezas de repuesto mencionadas en estas Instrucciones para la 
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lsw/pdm om/warranty support/ policies/23301 OO.doc 

La pieza de repuesto puede acogerse al Periodo de garantia Iimitada de 

la pieza a la que susrituye o a un periodo de novenra dias que 
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En este documento se proporcionan detalles sobre los 
procedimientos que deben seguirse para sustituir el chasis 
de un MSA 1500 cs que ha fallado. 

Antes de empezar 

Lea las siguientes precauciones y datos antes de comenzar los 
procedimientos de extraccion y sustitucion. 



APrecaucion: la carga electrostdtica puede danar las piezas. 
Utilice proteccion antiestdtica. Consulte la documentacion 
incluida con su sistema para obtener informacion adicional. 



APrecaucion: es importante seguir estas instrucciones cuando 
se realice una sustitucion de componentes en el MSA1 500 
cs. Si el procedimiento se realiza de forma inadecuada, es 
posible perder datos o danar el equipo. 



APrecaucion: antes de sustituir este componente, asegurese 
de que toma las precauciones necesarias para evitar la 
perdida de datos 



Extraccion de componentes de un chasis 
que ha fallado 

Paso 1 : Preparacidn del MSA1 500 cs para la 
sustitucion del chasis 

1. Apague el MSA1500 cs. 



Nota: antes de desconectar los cables, etiquetelos. De esta manera, 
se asegura que podrd volver a conectarlos de manera correcta. 



APrecaucion: tome las precauciones adecuadas cuando 
maneje cables de canal de fibra: 
■ Si se toca el extremo de un cable de canal de fibra, se 
puede danar el cable o provocar problemas de 
rendimiento, incluidas las dificultades intermitentes para 
acceder al almacenamiento. 

■ Cuando un cable de canal de fibra no este conectado, 
coloque las cubiertas protectoras en los extremos del 
cable. 



2. Desconecte los cables de alimentacion del MSA1500 cs. 

3. Desconecte los cables de fibra del MSA1500 cs. 

4. Desconecte los cables SCSI del MSA 1500 cs. 

5. Extraiga el MSA 1500 cs del bastidor. 



Paso 2: Extraccion del modulo de E/S de canal 
de fibra 

1. Levante el pestillo del modulo de E/S de canal de fibra de 
color rojo © y extraiga modulo de E/S del receptaculo © 
como se muestra en la Figura 1 . 




Figura 1: Extraccion del modulo de E/S de canal de fibra 

2. Repita el mismo procedimiento con el segundo modulo de 
E/S de canal de fibra (en caso de que este instalado). 

Paso 3: Extraccion de un modulo de E/S SCSI 

1 . Levante el pestillo del modulo de E/S SCSI de color rojo O y 
extraiga el modulo de E/S SCSI del receptaculo © como se 
muestra en la Figura 2. 




Figura 2: Extraccion de un modulo de E/S SCSI 

2. Repita el mismo procedimiento con otros modulos de E/S 
SCSI en caso de que haya alguno instalado. 

Paso 4: Extraccion del modulo de ventilacidn 

1. Levante el pestillo del modulo de ventilacion de color rojo O 
y extraiga el modulo de ventilacion del receptaculo © como 
se muestra en la Figura 3. 




Figura 3: Extraccion del modulo de ventilacion 

2. Repita el mismo procedimiento con el modulo de ventilacion 
redundante. 



Paso 5: Extraccion de la fuente de alimentacion 

1. Al mismo tiempo que empuja el pestillo del modulo de color 
rojo de la fuente de alimentacion O, extraiga la fuente de 
alimentacion del receptaculo © como se muestra en la 
Figura 4. 




Figura 4: Extraccion de la fuente de alimentacion 

2. Repita el mismo procedimiento con la fuente de alimentacion 
redundante. 

Paso 6: Extraccion del Controlador 

1. Presione el pestillo, gire del asa del pestillo y tire hacia 
afuera O. 

2. Saque el Controlador del chasis © como se muestra en la 
Figura 5. 




Figura 5: Extraccion del Controlador 

3. Repita el procedimiento para el Controlador redundante si 
esta instalado. 

Paso 7: Extraccion del bisel 

1. Extraiga el bisel retirandolo de la parte frontal del chasis 
como se muestra en la Figura 6. 




Figura 6: Extraccion del bisel 



Continua en el reverso 



Instalacion de los componentes en el 
nuevo chasis 

Una vez extrafdos todos los componentes del chasis que ha 
fallado, debe instalarlos en el chasis de repuesto. 

Paso 8: Instalacion del bisel 

Fije el bisel en el panel frontal. 

Paso 9: Instalacion del Controlador 

1 . Inserte el Controlador en el chasis. 

2. Empuje el Controlador hasta el fondo O y presione el pestillo 
hasta que cierre en el panel frontal © como se muestra en la 
Figura 7. 




Figura 7: Instalacion del Controlador 

3. Repita el procedimiento para el Controlador redundante si es 
necesario. 

Paso 1 0: Instalacion de la fuente de alimentacion 

1 . Extraiga cualquier protector del conector que cubra dicho 
conector en la parte frontal de la nueva fuente de 
alimentacion. 

2. Instale la fuente de alimentacion empujando el pestillo del 
modulo de la fuente de alimentacion hacia la izquierda e 
insertando la base hasta que el conjunto este totalmente fijo 
en el receptaculo como se muestra en la Figura 8. 




Figura 8: Instalacion de la fuente de alimentacion 

3. Repita el mismo procedimiento con la fuente de alimentacion 
redundante. 

Paso 1 1 : Instalacion del modulo de ventilacidn 

Para instalar el modulo de ventilacidn: 

1 . Extraiga cualquier protector del conector que cubra dicho 
conector en la parte frontal del nuevo modulo de ventilacidn. 

2. Inserte el modulo de ventilacidn en el compartimiento hasta 
que se ajuste en su lugar como se muestra en la Figura 9. 




Figura 9: Instalacion del modulo de ventilacidn 

3. Repita el mismo procedimiento con el modulo de ventilacidn 
redundante. 

Paso 12: Instalacion del modulo de E/S SCSI 

Para instalar el modulo de E/S SCSI: 

1 . Inserte el modulo de E/S SCSI en el compartimiento hasta 
que se ajuste en su lugar como se muestra en la Figura 10. 




Figura 10: Instalacion del modulo de E/S SCSI 

2. Repita el mismo procedimiento con otros mddulos de E/S 
SCSI si es necesario. 

Paso 13: Instalacion del modulo de E/S de canal 
de fibra 

Para instalar el modulo de E/S de canal de fibra: 

1. Inserte el modulo de E/S de canal de fibra en el 

compartimiento hasta que se ajuste en su lugar como se 
muestra en la Figura 1 1 . 




Figura 11: Instalacion del modulo de E/S de canal de fibra 

2. Repita el mismo procedimiento con el segundo modulo de 
E/S de canal de fibra si es necesario. 



Paso 14: Finalizacion del proceso de sustitucion 
del chasis del MSA1500 cs 



Cuando haya terminado, escriba el numero de serie que aparece 
en el chasis original en la etiqueta del chasis de repuesto situada 
en el area que se muestra en la Figura 12. 




Figura 12: Ubicacion de la etiqueta del numero de serie del chasis 
de repuesto 

1 . Vuelva a instalar el MSA 1500 cs en el bastidor. 

2. Vuelva a conectar los cables de fibra al MSA1500 cs. 

3. Vuelva a conectar los cables SCSI al MSA1500 cs. 



Nota: cuando haya vuelto a conectar los cables de datos al 
MSA1 500 cs, asegurese de que todas las conexiones estdn fijas y que 
los cables se volvieron a conectar siguiendo la misma configuracion 
que tenfan originalmente antes de sustituir el chasis. 



4. Vuelva a conectar los cables de alimentacion al MSA1500 cs. 

5. Encienda el MSA1500 cs. 

Verification de la sustitucion 

Una vez sustituido el chasis que ha fallado, compruebe lo 
siguiente: 

■ No aparecen mensajes de error nuevos en la LCD. 

■ El LED de alimentacion permanece encendido en verde. 

■ El LED de latencia parpadea en color en verde. 

Devolucion del componente que ha fallado 

Siga las instrucciones de devolucion suministradas en el paquete 
del componente nuevo. 

Informacion adicional 

Para obtener informacion adicional, consulte la pagina Web de 
documentos tecnicos del MSA en 

http://www.hp.com/go/ rnsal 500cs . 



